N TUB ACCS!“ Repayp “dt. Bea Status by Stations in the U.S. - Vol. 2, Report No. 9,, CONFIDMNTIAT. __ Page 1 
Pod Be ae NORMAL BEDS us _ EMERGENCY |. eo) ae ee! Ae eT 


A. 21 gpd ° # Perm. 
gf ton fh | Bldgs 


Week 


Occu=. Occu- 


pied | Vacanti! Total | pied 


me J . tal ant || Ending 


A Daof Badton | -229<]) 
Bradley Fld., Conn. (oS i . ya 
Ft. Devens, Mass. | | ey 1081} 1159 
a SSL Laan — se enieaniiaaes same oe fp ee . — aes. 
Dow Fid.,Bangor,Me| 1504) Oj] 118| 18} 68) 50] 
Cp. Edwards, Mass.| 18517 0 /| 1150] 1150 | | 
Ft,Ethan Allen, Vtj 3233 | 
enier Fld.,N.H. 2641 | Q 
siieuetirient, i. af Te ~~ 2614 a 
ete 


Cl ee a a ae a 
. 3 221} itl 128: 


"100 | 100 f 


Help Of Lone : 
Lovell Gen. Hosp. | 1115 were 
H.D.of Portland,Me 3210] 126] — ¢ 
Presque IsleA.BMe 373) 25 |, 


“Ue tbOCTTaH 9 
—150{ 150 | 150 
| ws See 


Watertown Arsenal 


eee 


H 
H 
{ 
j 


es 
— 
| 


Beof New Bedford 738} 16 
5 96 | 
ie 


es serie 

21 a 

ee ame me et? 
ere ee eee 
: al 


Oo 


Slo Lolo! 
fi Ay. x al 


1 


at So? 


.= aa 


| 
- 


jist fie) ee 


183] 216 | _130 
Oj} 250) 132 


Hisiarical Livisiony Riv 
ot alba eae 


es 
= 


f 
oO 


} 
| 


F 
lo 
Nn 
: 
LSP) 
E 


WH 
© 
ie) 
Lea 
F 
t 
Oo 


; 
IN 
nN 
8 
fo 
Shao 


CONFIDENTIAL, 


rca { | 
Te af Ss a Te sais cilia ictal cence scam aiauaie eee eee ara al eRe earn es 
| 7 7 ____ NORMAL BEDS EMERGENCY | ___-EXPANS SiO 2 = TOTAL F942-— | 2 
i gee: eins peer ee 8 Bares ees oe co ee eae a See: : --}+--——————- SSO Serco ait aipemesiecmcce ess) 15 « ‘ 4 
Corps Area | | pe | | | 
and Perm. | Temp. : Occu- Occu- ol \vail- Occu= . Week 
Station trength || Bldgs.| Bldg ane Total | pied | Vacant|j Total| pied Vacant | Total ;} pied | Vacant} able pied | Vacant | Ending 
SECOND CORPS ARPA: | (Con.) | Pe j a 


Meiciues Bhs. 4.Yi 17608 70 a _70 
ari | 0 
Ft. Slocum, N.Y, ie % I 102 _102 


Ft. Tilden, N.Y. 14 33 | Cee, 
Tilton Gen ee aa fits ae Be a! 
a. 


~o4 38 59 |(a) 794, 


bY See ee es 
25 is a ee 43 | 
ee 
ee 


m5 605 341 | 
= 23] 


ee — 5 r Oo} 100 

Cp. Upton % me. — <r 176 | 119 L54 } 
Ft, Wadsworth, N.Y. — Et Oe 3 eee S 4h eS 
ee ws SS | ae ie a | SS | 
Mee rort. fer At i828 Ly. | OY UT aes 24, | ee 
We tEoint, Cageta?d (hie. Sf : nr ee ae a a Se oh eae | eee | pete ico 

12th MeP, Bn, ith aA eas & _ aT —}- eee : 
Buffalo, N.Y. 345 os aoe Be 0 5 ae oe | ee EP — 
aL 3th MP. Bn gee Neate Ss ak 1 aa easy ne peeee 


Albany, N.Y. 


a: O 5 ae es eee 
1_proops Yempor: ar ly on fost. “= 


‘THIRD CORPS ARRA: 5021 | 500| 2006 | iszal so | 13941 = sae eee ee poe eb. 28 
AberdeenPrv. Gd. ,lid. a ae ! ae eee : = Goes eee) : =m 
7 Belvoir, Va, 2 2 | = : a _ os. — oS 
Bolling Fld,, Dc. Pl. ae eee .. 2a (SS ee Re Fee | ee 190 46| 
Carlisle Bks., Pa. 33 | zi} 34 16) 7 gi 8 ta. “2 on ae 
Beeemood Arsenal |  3386— Oj] 235; 235 | 91] 144 = cS — 0 = or =. 2 
Ft. Eustis, Va. 18541 | __0 mi 1 Ge! 17 I ice 0 100 0 0 0 ag1 | 618 273 | 
Frankford Arsenal 7. Se 2 a 7 a S a) ee 2S NS EE Ee seiecnaad 
[Front Ro al Q.M.Den —t 4 0 3 ae o | 3 2 1 2 ss Se Se 
6922] 48 | 1036] 108 aS eae ae ai Se eS 
ek ee te eS ae eae ee ee a ee 185 | 
oe os 
ero TS ees Ee ee ee he Ne 
Cp. Lee, Va. zo eo a eo ee 1498 | 1073 | 425] 
Ft. Monroe, Va. sore | asa | of 163 | 75 es 76 a6 [60 =e Se ar Bee 
Ft. Myer, Va 40} | _e7+__o-f o_o} of _m } _6 P| 


sisisadlaueieenaitaiaiataai i AT 
. NORMAL BEDS .: | EMERGENCY . | EXPL (ston : tar = T1023 
Corps Area | | ; i et : i | ¥ ce Ce | 
and Pama | Temp. : , Ci | Occu- Oe ul oe jAvail= Oceu=.) Week: 
Total. ‘pied {vacant | Total| pied - Vacantll Total: pied |Vacant || able | pied | Vacanti! Ending 


- Station Strength | Bags | Bldgs, 


THIRD CORPS AREA: 
Nansemond Ord. Dep. 


New Cumberland, Pa. 


Olmsted Fld., Pa. ones — « Se 2 ae we eee 
Ft. Story, Va. me % = S ee 2 eee. oe O 0 H O eu 


| 
| 


OR 
' ' 


Augusta. Arsenal . 0 


Walter Reed Gon Hosy aes. a = [ag [984 : 20 | 39 | “31 a ee 
x a See S ae eee os mae se 

FOURTH CORPS ARMA: | Exe on ae a i s7_ | 3443 | 301 | 3 4.2 67_| 570 
= ee se es ee a __ 


| =e ae Ras aS 
Barksdale Fid.; bLa.-} ete z = i222 oe 3 132 [50 ia ae fe ce = Ss OPT. 2 
fe Sayrancas, Fla. 2459 a le 12 205 a 140 7 Ge = ie ct. 2 40) Of a 8 gona ie 
Ft. Benning, Ga. Si7ai 228 3 1737 - 1965 as ZS O | S05 +3 if tae soe we ee 7 ae ee 2419( 2 1460 
p. Blanding, Fla. | 49590 Ot 125 1 ee "T3266 T° iz |” 112 om 0 0 2037 66: 
M.. Bragg, N.C, 24322: | —28. : 2520 2618 2) a ae 2 0 79 oe | 2091. Aged. mee 
Brookley Fld., Ala.| 2257 - fa 7 75 4 a eS 


. Claiborne, La, 


ul ee 9 i 
Cochran Fld., Ga. | , 


A le REA 47 | i 6 Gee som Ss . 
: 16713 rae et ae = — see 
Report 1ot rece qived se ae = L ee 


= Pid,e hia. | 2462 ) 2 ... ; ioe 6 aes € ; “t ed <= | 
ps. Croft, 8.c. --{ 18007 | 0 | ae ih —750_| cl L at a | “eo “ee 
Bale. Mabry Fld., Fla, 2259 | - a 2 ee ae . C2 gt. 2 
Daniel } Fila, Ga. é 90 
354 . 
91 
. 7 426 
nville ACRFS Miss. 18,7 7 
= Fld, ve Fee: a 
Hendricks Fld., Fla. 1182 :] 
jackson 4.B., Miss. Be ‘| b 


Ft. Jackson S.C, - 


i 5s 
ey Fid., Miss. 


aGarde Gen. Hosp. 1480 


7 
CONFIDENTIAL 


= wees ; 
aisisiss 


LakeCharles, La.ACAF! ‘= en 2 ee 


H ; ¥ J j | aor — Sips 


=== 1s 
TOTAL = 1942 | 


Corps Area 


and Perm. | Temp. Occu= | ~ \ Week 


Station Strength Bldgs.| Bldgs. a pied | Vacantj}| Ending 
FOURTH CORPS AREA: (con) ft | tt to es 


Lawson Gen. Hosp. | 1892/1] 0 | 1900 
Ge Iivirigetony La.| 43256)" 0 | 1272 | (1272 re 
Ft. McClellan, iia isis [0 | 200] “g00 | 599 
Ft. McPherson,. Ga. Be. 222 | ali [205 
MacDill Fld., Tia; | 9727 1h 205 |: 205 | 00} 
ae Fld., Fla. e789) I] == es 
Moody Fid.,.Ga. | imal} i 
hiorets 3 io, wc. |. Jeo . 6 
iMorrison Fld., a ee 
Ft, Moultrie, S.C, 2331 62. 
Laan Napier Fld., Ala, a ot. = = 
New Orleans A.B. . Lah im Sige tt 
Ft. Oglethorpe, Ga.| 3161 =e "26 
Orlando A.B. Fla, - ! 

‘6p, Polk, La; 
Savannah A,B.,Ga, - 


Ft. Screven, Gas ae 

Shaw Fld., Ga. 66 | 
een Shelby, Miss, 1444 _ 1 1.206 | 

Spence Fld., Gas |. ode 


a ATL LT AT ON TRI a 


1 
S | 
oe) ™ 2 
RO [AO ONO f' HEI © 
OO 10 JO P 


Bin) Je "TOTAL, ae = fis | 
| Beds. : 


and Perm. |Temp. ae — a. | om: excite : 2 Tava ociii | TH Week 
Station Strengthi|Bldgs. | Bldgs. | Total | pied. “pied {Vacant able | pied [Vacant Ending 
FIFTH CORPS AREA: (Con. a aie : | 
Bowman Fld., K 1030: | 


Darnall Gen. Hosp. {231 =a Me ee 
rt, Hayes Ohio =i sm aes 


Ft. ‘Knox eam | BT es ae 


Ft. Thomas 65 70 s 0. 
Ti ght Batterson. 1 Fik ae oe — Ret =a oe aes 16 | 
i 
a ren omeneene somes ate eh _: 


(SixTH cOnrS AREA? |__| 398 | 2780 | 3187 | 
|Ft. brady, Mich. ) aS ae eS Sees 
Chanute Fld., Ill. | 18042 || “108 | 500 | 608 | 60 


Pb, Custer, Mich, | 15275 |} Oo Caz “787 391, | 396. 
leo. Grant, Tal, oe ee ee 
pee. MeCoy, Wisc. 0 $e: eM 8} 

8 


Parks Air’ Coll. ,T11. 2284 ~ ae 
patie ‘Is. Arsenal, 5. oe, oe 
Savanna Ord.Dep.Ili,. 704 |} 76 = — Se — + 
Scott Fid., Bes 7 =o ae 596 | 636 

Selfridge Fid. lich 2535. ae a igh iz ny 


rt. Sheridan, nh . ee ees 


184 = 2 
|Ft. Wayne, Mich.- [30 0 < 


SEVENTH CORPS AREA: | 
if & Navy Gen.Hosp. 598. 
ICo, Chaffee, Ark, EA ee “ 28 oe 
FL, Crook, Nebr. «| ~--1090-j}“--50 : OS ie aa a= : — er OS 
Cp. Oromder, ie Salen eg | ae ee ae 0 ee: ms a eS ee 
ee Senin £ ee pet — 
Pt. F.E.Warren, T er Sees : fag ce BE Oe ae ee 
Jefferson Bks. Mo. 2157. 125 ) 0 gerd exit aes er ee ce ee 
ay mare GY Ge eee eee oe oe 


247 | 693] 
Pt. ae — ae le ee es ee 
oe ee et ee OO OO 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENT, 


“Se HS Se ee ae eS Re = ee cecoremee sie jreemmera aon Tan See ‘ —— 
| | | NORMAL BEDS EMERGENCY ) EXPANSION TOTAL rion. | 
Corps Area | ______ a pepe ___ Emmet? ) a a . 
and | j Perm. LEMP ie. $= 222m Occu— a ; | Occu-- 1} Occu— | week 
Station - | Strength} Ipldgs. Bldgs. Total | pied_ pee | Total | pied pied .|Vacant | Ending 


SEVENTH CORPS ARE, AREA:! (Cont 


ee | 
|Ft.Leonard Wood,Mo.| — 32533] 1333: “3335 1087 mea 
| F¥. Meade, S. Dace a 2 ae 


eae 0 | : | 8 

re ae ae oo: Sa: ae ¥ ae. 
OtReiliy on. Hosp. Lat = 63 ; eed “s : m49} Si at 
hts Riley, Kansas:.|=~ i= = | woe, 200 Fe 1 MBS ee 492| 288 | 


be 
Ae) 


: 


ws 
Ol 
a 
fp 


_ nickasha, Okla. - 
. (Ft.Clark,Tex. _ 
teCrockett, Tex. ~ 


Ft. Robinson, Nebr. 3 ee 3 eae ‘ae . 

Spotting Winns ree i a a =a 126 ese O | 3 a - ee 126 51 | ated 
EIGHTH CORPS AREA: | ‘ae 17432 1 9407! 5975 | 3 BaF] 6), | 525 | 18377| 10390| 7987 ae 
Albuquerque A,B, Nel C 100. 3 0 OF. “OE es, Se awet ts; (of 4 
Arledge Fld.,Tex. | 4 i cet ees 2 : ae Sa ee a = “a. oe - 7. 
Ballinger, Tex. ae 2-4 --- ie T , | —_ 0 tt 
CpeBarkeley, Tex, 1200 |-_ 1200 600 O Of, 1200 00 : 
IFt.Bliss,Tex. _ 2003 | {ar as ae 2 Ses 
Cp. Bowie, Tex. 4 320) | La 536 — | 1650} 6} 1114 
Brooks Fld., Tex. — | Seo 
Ft. Brown, Tex. “ay 0 21 

: —# 


CFO VOIO] O 


FQ} AD 
Ad WI}O! CO 


fe! 
fe 
Ww 


F} 2% 


te DeA.husseli, Tex 
avis Monthan Fld | 
llington Fid,,Tex | - 4790] | 
nid, Okla. ,ACBFS _1903 = is = | 
Fitzsimons Gen.Hosp 1994) 1995 : 


Noster Fld., Tex. 


\O 
oO 


bb 


HEEL 


ot ee an ne 


bad 
W ~ 
ll il 


ie) 
pe 
& 
On 
Wr 
( 
ne) 


wha bak: 
ek 


Woe 
tel 

. 5 
0 Y Ares WHS 


Rib ae 
Px} ND WO} OO} NI Ca 


Pt, Huachuca, Ariz. 
| 
ones Fld.,Tex. 


Wn 
Hy} 
Oj} 


CONFT REN TT Pe) eae 


““EMEPGENCY “EXPANSION 


WORMAL BEDS 


Corps Area 7 - 7 — <r 4 1942 
es ee _ | Perwi. [temps , 4-4 _ . _ Occu- | Occu— a | 2s alee | Week - i 
nine Se = Bldgs. Bldgs. | Total ‘|pied Vacant . Total sacl | pied Vacant - able pied acant -Ending 


EIGHTH CORPS AREA: ca ie ae ian 
Kelly Fid.,Tex, | 8647} 0 | 68 8 | 68 | 
“7 


Lowry Fid.,Colo. 10490] 6 | 375 “376 BA2 | 
Lubbock,Tex.,ACAFS| 134470 | 1517 isl yj 3r} 


uke Fld. ,Ariz, | 44] 0 | ah 
[Pte McIntosh, Tex. 53 : L6. | 


iMoore Fld.,Texe. | _ 803}. cf oe 


A ae Oe 2 ORR Ret: 6 ae. ee 
Perrin Fld.,Tex, |... 1927 | -0 r “92 | — 28 ee ae 


Se leet oe 
2 geet 
< Ge - 3 Os 5 
Ee Be Ee 
=e “a | 805 


1463 | 


Shepsar 547 | O | 1225 | 1225 | 1010] 215 a eT 1010 "733 | 
Ft.Sill, Ola, coer y 203 | 0e9 | Tiga | 826 29 | 75 | 
Tee aa aa is a we) alee : won 

Thunderbird Puneet aoa - Report Incomplete. — 
iTulsa, Okla. Okla. 219 — = a 22 a 0 | 
a |. eot..30 | 0, ion 
Vernon,Tex, | 232 | af ot ee Ls | 
Gpslellace Tere 2 | 1° 2 ee 

le ape 218. — 

: 0 108 |: 108 
Willa ams Pe ie 2365 a. 230 118 118 
Cp.Wolters, TCXe_ 20302 | QO; 1000 |--1000 
ININTE CORPS APRA: | —rar 3449 = ral ee aera 1677 453 
FteBaker,Calife | re 247 a oe 
Barnes Gen.Hosp,. — 


5 700 | 
re or : i itl 
Boeing School of Al 449 | _ tt ae 


Cp.Callan,Calif, 7843 [tae ot | 
CpsCooke Calif. | 569k f Of es est TA TOT OTT 


ee 


CONFIDENTIAL ., 


1 a zt = 

__ NORMAL BEDS ae i i 3 
Corps Area es 
and Perm, | Temp. Occurs |... 


Station jStrengthiPldgs, | Bldgs. | Total'| pied j Vacantil 
NINTH CORPS AREA: - Gena eS Ne : 
Gardner Fld., Califf. | if 25 | 
Geiger Fidc,,. Wash, oot ee : — — | 3 
Gowen Fld., Idaho. 203) ee :- 2 ee A = 
was 490 |. 0 [499 | an] ae | o 
ee ton fd sColis, 5596). 50)... 33 a 3. wre 
jHammer Fld., Califi 2367 0 | 407.) 2007 | ) 
- |Hemet, Calif. - | 476 
Meee 0G. tab. 8 
mort Gen, Hosp... |... © 


j i 
NO 35) 3 66 5 iL. pe L077 


: | 1899 | | 
MacArthur, Califl,. 27081. 35 |... O_ ToT 


jicchord Fld., Wash. 5067 50 : 
‘jMcClellan Fld, Calif. 24731 20 | 
(Bt. McDowell, Calif, 2186] 7 


—AGp.- McQuaide, Califi, 


| Moffett Fld., Califl, 2282 | 
fOgden Ord. Dep, | “30 
Ft. Ord, Calif. | 25292 | | 1436 _| 
Oxnard, Calif.,ACTH| 39%) 7| Oo |. : 
{Paine Fld., Wash. | 4530]/ 0 | 4aa | 192 1 


CONFIDENTIAL 


“NORMAL. BEDS EMERGENCY | EXPANSION TOTAL | 49,2 
-——— 7 


Corps Area i 
and 
Station 


NINTH CORPS AREA 


| Occu- 
Strength] Bldgs, Bldgs.| Total jpied Vacant} Total | pied | Vacant} 


+ 
Con. fossel. | eek Ct ae a ee 
| geet | 


a ae aoe : 
80 38 eae Of 50 
a ae 0 14 | 0 
20 0 


0 0 
Pa eS ae a Ge oe ae se ek a 
é Tye oe. at. 0 ie Be: 3 eee: 135 Soe 3 
fila A. wba, ali, 633 | 0 0] Ss 2 ee eee ae es a. eI 0 O | 3 0 | 3 | 
iSanDiego S | cove : : ee ae ey ee 
picering er on 302 4 58 | ie i 538 =) me 
Cp. SanluisObispo 42 


Santa Maria, Lalif. 


‘Co. Seeley Calif. = 
ip. Sibert, Nev. | red. 


2 a 


es ce ere nee e 


ee 


Ft. Stevens 


tocktond.M.Dep.Ca!l 0 
Tulare, » Cali tes AC ACTD} ee, 
Vancouverbks. , Vash. on Ae - 
aes peor tie: C eon > 1598 | 20 
ee 4e bie & 
29 | 
is en: 


ee 


79 9528. | 


ere oe | oH Ee ME Le 
TOTAL CORPS ARFAS: |_| SE Tear} 3683 


GONFIDENTIAL 


CONS TDHNTIAL 


EXPANSION 


ses ! TAT t i deere an fe ee ted aie 
| NORMAL BEDS Eu bRGENCL 


Perm. ss 


ae 3 


~acouiicuciesest tel taicianeeame 
Occu- : jccon| ai Occu- Week 
Corps Area | Bldgs. |Bldgs. | Total Lé oo -— ed {Vacant Total | pied Vacant | 1 able pied {Vacant | Ending 
ne eee 603 mre ce See ae Se SETS SESE Feb.28 
1502 Psuas | 3543 | 1602 _| 2 162 ee Es a ae} 
THIRD eee me 1675 a x L448 | 36 a 
FOURTH — a 25921 | 1 : f 3443} 301 +s 3142 72096 | 
FIFTH 4171 ea 68s eS aes ae a ee 4 woe : 
SIXT! ay 3127| 2348 | 839 | ie eee 3 eee ES & 3535] 24531 1082 | 
SEVENTH ie Se, 6222 Are aay 1613 | bike ft. ec e 27 1234 8052 5374} 2678 | 
=. 1482 “SOT 50 5075 | 27 at 339 | 2387 | eae re 5254 183771 10390) 7987 | 
= 8975 | 124 at 9097 | _3227 a } = ae 1453 : ey 7 15 _ 680} 14935! 94751 5460 | 


5] 
. eee 
} 5214 1 1531 | 3683 i 100708 61310 98 | 


2 : ba ooh = : 
- ‘ aa) = So serosa -— # serene retin 
TOTAL - CORPS ARBAB 11.9528 | 63627 | mate | 574521 25703 : Peer 2 be eset | 9 | 2327 | 10012 | 5: 


CONFIDENTIAL 


